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Normalmeßeinrichtung für Widerstände 
von 105 bis 10'%Ohm, Von W. Rie- 
bisch 

Die Entwicklung der MeBsystenie bis 
zur Einführung des SI und ihre Be- 
deutung für die Elektrotechnik. Von 
D. Bender 

Tafeln für den Übergang zum interunt 
tionalen Een (SI). Von 
D. Bender . N 

Präzisionsmessungen von Induktivitä- 
ten. Von K. Neumann . 

Frequenzverhalten von Induktivitäts- 
normalen, Von K, Lüneburger 

Die Entwicklung der Impedanzmeß- 
technikim ASMW, Von H. Eckardt 

Eine Spulenanordnung nach Helmholtz 
zum Erzeugen eines homogenen Ma- 
gnetfelds. Von Zdith Richter; R. Ir- 
misch 

Verbesserung der w iderstandameßtech- 
nik mit Hilfe von Wechselstromme- 
thoden. Von E. Johannsen; H. Baus- 
dorf . ER 
Entwicklung eines elöktronischen Mea 
peraturreglers mit. Proportionalver- 
halten. Von $S. Müller 

ee Spannungsteiler 1000: 1 für 

5KkV. Von W. Tiepner—... ®, 

Dr Hochspannungseinrichtung des 
ASMW. Von H. Schmidt . use 
Gutes betriebliches Meßwesen ist eine 
Voraussetzung für qualitätsgerechte 

Erzeugnisse. Von H. Koller . 

Umgang mit elektrischen Meßmitteln 
zur Sicherung der Einheitlichkeit der 
Messungen. Von J.-U. Barz; H. Solga. 

Neue Wege bei der Bestimmung der 
Nacheichfristen für Elektrizitätszäh- 
ler. Autorenkollektiv . 

Der Abschluß des Regierungsabkom- 
mens zwischen der DDR und der 
UdSSR auf dem Gebiet der Metrolo- 
gie — ein Höhepunkt der in 30 Jahren 
entwickelten Zusammenarbeit. Von 
K. Möbius . 

Die objektive Beurteilung der Bürsten- 
feuerintensität an Universalmotoren. 
VonE. Paulig; P. Schubert; J. Ermisch 

Ein Gerät zum Klassieren von Span- 
nungsabsenkungen in Elektroenergie- 
Versorgungssystemen. Von#. Voland 

Elektrische een bei 
tiefen Temperaturen. ; 

Ein Verfahren zur Prüfung von Kon. 
taktwerkstoffen unter den Bedingun- 
gen des dynamischen Verschweißens. 
Von J. Peters 

Verfahren zur Prüfung Ber Schaltstück- 
erosion bei der Kontakttrennung. 
Von P. Leis; H. Scheibe ER: 

Anwendungsbeispiel für optoelektro- 
nische Koppler. Von W. Helbig 

Präzisionswiderstände mit berechen- 
barem Frequenzeinflluß. Von H. 
Koller . 


Physikalische Untersuchungen 


Das A-B-Übergangsverhalten des 50- 
Hz-Hochstromlichtbogens im Vaku- 
um an a yoner: 
Blüher. 

Technische Mugen! von Fest- 
körpereffekten. Von R. nn C. 
Riedel . 

Ein Verfahren zur Prüfung von Kon- 
taktwerkstoffen unter den Bedingun- 
gungen des dynamischen Verschwei- 
ßens. Von J. Peters 

Verfahren zur Prüfung der Schaltstück- 
erosion bei der Kontakttrennung. Von 
P. Leis; H, Scheibe 

Durchschlag von Trthmkönströcken 
mit verschmutzten Isolierstoffbarrie- 
ren. Von M. Awad I 

Elektromagnetische Prozesse und 
Grundlagen der Berechnung von Thy- 
ristorwechselrichtern mit Frequenz- 
verdopplung ohne Gegendioden. Auto- 
renkollektiv er 
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Schaltgeräte und Schaltanlagen 


Eine Methode zur beschleunigten Er- \ 
mittlung der elektrischen Lebens- 
dauer von Wechselstrom-Niederspan- 
nungsschaltgeräten. Von D. Dimi- 
try; u.a... En 

Risiko beim Betrieb von " Hochspan- 
nungsgeräten und Vorschläge zu 
dessen Bewertung. Von H. Ambrosch . 

Zur Zündung von Störlichtbögen im 
Drehstromikreis und den Stoßfakto- 
ren des Kurzschlußstroms. Von H. 
Böhme. 

Wege zur methodischen und köntroflier- 
baren Entwicklung von Schützen. 
Von W. Ochs 


Schutzmaßnahmen und Schutztechnik 


Sicherung der Schutzgüte elektrotech- 
nischer Anlagen im Stadium der Pro- 
jektierung. Von W. Oriwall; J. Meyer 

Aspekte und Lösungen rationeller und 
zuverlässiger Turnusprüfung von 
Schutzrelais. Von K. Rothe . n 

Der Ansprechbereich von Strombegren- 
zungseinrichtungen. Von D. Gorgius . 

Planungs- und Betriebsprobleme bei der 
Einführung der niederohmigen Stern- 
punkterdung in Mittelspannungska- 
belnetzen. Von H. BSR H. Lau 
Teill: ER: e 
Teil 2: 

Elektrische Störbeeinfhissungent in autp- 
matisierten Systemen — eine Über- 
sicht. Von E. Habiger 

Sicherung der Schutzgüte elektrotech- 
nischer Erzeugnisse im Stadium der 
Entwicklung. Von W. Oriwall; J. 
Meyer 

Probleme des Arbeitsschutzes und der 
Sicherheit in Elektroenergiesystemen. 
Von K.-D. Krüger 

Verhalten von Synchrongeneratoren mit 
magnetischen Spahnungsreglern bei 
Netzstörungen. Von @. Döring. Een 

Bedämpfung subharmonischer Schwin- 
gungen in elektrischen Netzen. Von 
K.-H. Kunckel . De re: 

Fundamenterder und _Korrosionsge- 
fahren. Von M. Feydt ES 

Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Be- 
rührungsspannung . in industriellen 
Steuerungsanlagen. Von R. Müller 


Standardisierung 


ee zeitabhängiger Größen 
Von W. Reichardt . 

Kennzeichnung komplexer Größen. Von 
W. Reichardt . 

Meßeinheiten und SI- Einheiten. Von 
W. Reichardt . x 

Zur Neubearbeitung dos Standarikön- 
plexes ‚,Berechnung’von Kurzschluß- 
strömen“. Von W. Delinsky 2: 

Vereinheitlichung der staatlichen Stan- 
dards der DDR und der UdSSR — 
eine neue Etappe der Zusammenar- 
beit beider Länder. Von A. Schulz . 

Erhöhung der Zuverlässigkeit elektri- 
scher Antriebe — ein Anliegen der 
sozialistischen Wirtschaftsintegra- 
tion. Von P. Büchner; F. Oriwall . 

Vorzeichen und Richtungsregeln der 
Elektrotechnik und Elektronik. Von 
W. Reichardt . . . h, 

Neue, Erkenntnisse über den "Beitrag 
von Asynehronmotoren zum Kurz- 
schlußstrom. Von B. Loeper. : 

Die Ermittlung des Stoßkurzschluß- 
stroms in vermaschten Elektroener- 
gieversorgungsnetzen. Von D. Sieg- 
mund;G. Winkler . 
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Steuerungs- und Regelungstechnik 


Stenerungsanlagen für Kraftwerke mit 
einer Blockleistung von 500 MW. Von 
E. Bartels; B. Krüger 

Prozeßbedingte Verknüpfungen "als Er 
gänzung zum Steuerungsbausteinsy- 
stem der Relogtechnik. Von O. Cle- 
mens; @. Wiggenhauser . 
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Die statistische Beschreibung des Kon- 
takt-Durchgangswiderstands von 
Schaltgeräten der Steuerungs- und In- 
formationstechnik. Von @. Bär 3 

Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Be- 
rührungsspannung in industriellen 

- Steuerungsanlagen. Von R. Müller 

Rationalisierung der Projektierung von 

I a Von AN. 
i Oelze t 
Analoge Simulation e eines ‚direkten Um- 
i richters. Von M, Steinfeld _. 
' Zusatzgeräte zur Simulation von Strom- 
> a auf dem Analogrechner. Von 
nr. dJ.Schwarz . 
: lektromagnetischeProzesse Sn Grid: \ 
lagen der Berechnung von Thyristor- 
" wechselrichtern mit Frequenzver- 
dopplung ohne Gegendioden. Autoren- 
N. 5, hollektiv.. 


 Supraleitung Ei 
‚ Heliumgekühlte Durchführungsleiter 
für Kryogeräte. Von D. Dorst; J. A. 
Schischow 5 
Neue Leiterkonfgurationen von \ Supra- 
 leiterkabeln. Von HZ. Mahnert . 5 
Vergleich von Leiterkonfigurationen der 
‚Supraleiterkabel für Wechselstrom. 
- Von H. Mahnert 
Einsatz von Hochstromverbindungen 
u zur Versorgung von Ballungsgebieten 
mit Blektroenergie. Von H. Am- 
brosch; D. Krause . ; 
 Technisch-ökonomische Aspekte bei der 
Gestaltung supraleitender Energie- 
übertragungssysteme. Von B. M. 
Buchholz; E. N. Sujew . 
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Technologie und Rationalisierung 


Rationalisierung -der technologischen 
Fertigungsvorbereitung im WBlektro- 
 anlagenbau..Von W. Beyer .° 
A Kaltpreßschweißen — Theorie der. Ver- 
" bindungsbildung und technologische 
-  Einflußgrößen. Von W. Beyer . 
‚Entwicklung der Produktionstechnik 
durch Ausnutzung von Wirkeffekten 
. der Elektroenergie. Von R. Krampitz 
Die Schwerpunkte der sozialistischen 
Rationalisierung und der Material- 
 ökonomie im Industriebereich Elek- 
. trotechnik und Elektronik beim Er- 
reichen der Ziele der 13. und 14. Ta- 
gung des ZK der SED. Von ZL. Janke . 
Stand und Entwicklungstendenzen der 
- funkenerosiven Materialbearbeitung. 
"Von R. Krampite; D. Heymann . . . 
-. Die Stabilität des funkenerosiven Be- 
-  arbeitungsprozesses und Probleme der 
. Vorschubeinrichtung. Von D, Hey- 
mann; U. Knauff . - 
. Bedeutung und Gegenstand der Hoch- 
 stromtechnik in modernen elektro- 
0 „technischen Anlagen. Von J. Puchta . 
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bearbeitung. Von W. Schätzing 

ISEM 4 — 4. Internationales Sympo- 
sium für Elektrobearbeitungstechnik. 
Von R. Krampitz . . - 

Pulsgenerator für die elekkröchemisone 
Metallbearbeitung. Von M. Salzer; W. 
Schätzing . . - 

Die Regelung des Prozesses. der tunen. 
erosiven Metallbearbeitung. Von U. 
Knauff; F. Rothe $ 

Verhinderung stationärer Entladungen 
bei der funkenerosiven Metallbearbei- 
tung. Von U. Knauff; F. Rothe 

Beitrag zur Vorausbestimmung _der 
Parameter von Hochfrequenztrock- 
nungskanälen zur Trocknung dünner 
bahnförmiger Güter, Von @. G@ruhn 


Transformatoren, Wandler 


Bau großer Leistungstransformatoren 
im VEB Transformatorenwerk ‚‚Karl 
Liebknecht“ mit Hilfe sowjetischer 
Einrichtungen. Von H. Olbrisch; W. 
Zürich . A 

Optimierung von Schweißtransformato- 
ren mit erhöhter Streuung. Von H. 
Mecken. 

Praktische Dimensionlerung piezoelek- 
trischer Wandler. Von R. ee 155 
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Rationelle Prüfungsverfahren zur 


Durchführung von Leistungskentrol- 
len und Fachabschlußprüfungen in 
elektrotechnischen Disziplinen. Von 
E. Habiger; E. Seefried . % 

Ingenieurtätigkeit unter dem Einfluß 
der Integration. Von W. Draeger 

Die Entwicklung der Blektroenergie 
in der UdSSR und ihr Einfluß auf die 
Zuozplempieischät: der DDR. Von N. 
D.Malkew. .. 

Vereinheitlichung der staatlichen Stan- 
dards der DDR und der UdSSR — 
eine-neue Etappe der Zusammenarbeit 
beider Länder. Von A. Schulz . R 

Der Abschluß des? Regierungsabkom- 
mens zwischen der DDR und der 
UdSSR auf dem Gebiet der Metro- 
logie — ein Höhepunkt der‘ in 30 Jah- 
ren entwickelten Zusammenarbeit. 
Von K. Möbius:. . . 
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Sowjetische Fachliteratur - im Yeichen 
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Steuerung der Erzeugnisqualität durch 
einheitliche Qualitätsbewertung. Von 
B. Krug. . 
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Technische Anwendungen von Fest- 
körpereffekten. Von R.  Magerl; 0% 
Riedel . 5 5 

Die eloktrömagnekischen Prozesse in. 
massiven ferromagnetischen Werk- 


stoffen aus der Sicht des Elektroma- 


schinenbauers. Von Oh. Richter . 
Probleme beim Einsatz von gießfähigem 

ferromagnetischem Material in elek- 

trischen Maschinen. Von Ch. Richter . 


Ein Verfahren zur Prüfung von Kon- 


taktwerkstoffen unter den Bedingun- 
gen des dynamischen ‚Verschweißens- 
Von J. Peters . . . 

Verfahren zur Prüfung der Schalfstück- 
erosion. bei der Kontaklbnenahluße 
Von P. Be H. Scheibe 


Wissenschaftsorganisatien 


Schöpfertum der Intelligenz entfalten 
und nutzen. Von W. Draeger : 
Künftige Schwerpunkte der Weiter- 
bildungsarbeit in den KDT-Gremien 
des FV Elektrotechnik. Von H, Böhme 
Austauschpraktikum mit sowjetischen 
Hochschulen — Bestandteil soziali- 
stischer Ingenieurausbildung. Von B. 

Kellner : ..- 


Kooperation zwischen. dem "Moskauer 


Energetischen Institut und der Tech- 
nischen Hochschule Ilmenau. Von Z. 
Kolbe . 

Wissenschaftliche Zusammenarbeit zwi- 
schen Partnerlehrstühlen der UdSSR 

_ und der DDR. Von V. I. Kulaschni- 
kow; R. Teßmer . i ENEIURRER, 

Methodische Erfahrungen bei Tder 
Durchführung von Erzeugnisentwick- 
lungen. Von I. Koenig . 

Steuerung der Erzeugnisqualität durch 
einheitliche Qualitätsbewertung. Von 
B. Krug 2. Ber 


Zuverlässigkeit 


Der statistisch gesicherte Zuverlässig- 
keitsnachweis. Von ©. Hänsch .. 


Erhöhung der Zuverlässigkeit elektri- T 


scher Antriebe — ein Anliegen der 
sozialistischenWirtschaftsintegration. 
Von P. Büchner; W.Oriwall. . .. - 


Die Reaktion von Abnehmern auf Span- 


nungsabweichungen in Elektroener- 
gie-Versorgungssystemen. Von HH. 
Voland . !. See 
Die statistische Beschreibung des Kon- 
takt-Durchgangswiderstands von 
Schaltgeräten der Steuerungs- und 
Informationstechnik. Von@. Bär . . 
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Analyse und Synthese eines thyristor- 
gesteuerten Gleichstromantriebs 
Optimale Steuerung von Blektroan- 
trieben E 
3 Neue Wege der elektronischen. ee 
£ steuertechnik . 


Antriebe mit Induktions- Regsteledten 


ER 


3 : Ausdem Fachverband 
De _ Elektrotechnik der KDT 


u  Ausder ArbeitdesFUA1.11 .. . 
E Die Entwicklung von KDT- Initiätiven 
zur Materialökonomie und zur Erhö- 
: hung der Wirksamkeit der Technolo- 
gie — ein gesellschaftspolitischer Bei- 
= trag des Fachverbands Elektrotech- 
E nik zur Steigerung der Effektivität 
2 und Leistungsfähigkeit im Bereich 
der ee Par Von 

\ R. Jähn . 2 

Elektrotechnologie — "Beitrag ‚ zur Er- 
f höhung des technologischen Niveaus 
e' der Produktion... . . 

Unifizierte Technologien und Bationali- 
 sierungsmittel im Industriebereich 
 Elektrotechnik/Blektronik . . . . . 

Probleme der Automatisierung techni- 
scher Prozesse , 

Konsultationszentren der. Wissenschaft- 
lich-Technischen Gesellschaft für 
Meß- und Automatisierungstechnik 
(WGMA) .. 

Interview der Redaktion mit en ve 
sitzenden des FA 1: Errichtung und 

R: Betrieb elektrotechnischer - Anlagen, 
Dipl.-Ing. S. Reiher, zu Fragen der 
Angleichung TGL-GOST 

Woche der Materialökonomie im VEB 
‚‚Otto Buchwitz“ Starkstrom-Anla- 

genbau Dresden. a 

Aus der Tätigkeit der Zentralen Arbeits- 

gemeinschaft „„Materialökonomie“ in i 
- der KDT. 

Interview der Redaktion mit dem Mit- 
glied des KDT-Aktivs Elektrische 
Konsumgüter, Ing. H. Groh, zu Fra- 

„gender Angleichung TGL-GOST . 

_ Mitteilung der Fachgruppe 13,, UV- und 
IR-Technik“ der Wissenschaftlichen 
Sektion ‚‚Lichttechnik“der KDT. . 

 AufrufandieMitgliederderKDT.... . 

_ Planung und Betrieb städtischer Netze . 

_ Wissenschaftliche Konferenz an der 
Ingenieurschule für Elektrotechnik 
und Maschinenbau Eisleben 

Interview der Redaktion mit dem Vor- 

sitzenden des FA 5: Elektrische Ma- 

> n Dr schinen, Dr.-Ing. habil. Reiche, zu 

Fragen der Angleichung TGL-GOST 

Interview der Redaktion mit dem Vor- 

' sitzenden der Wissenschaftlichen Sek- 

tion Energieübertragung und -wand- 

lung, Prof. Dr.-Ing. W. Frischmann, 
über die Notwendigkeit und Möglich- 

H: keit der Mitarbeit der KDT-Gremien 

beider Angleichung TGL-GOST 

2 IV. Fachkolloquium ‚‚Komplexe Pro- 
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 _ matisierungsanlagen“ . . 

Fachtagung ‚‚Beiträge zur Einführung 
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rer. 

nöliodetsgnag r ‚Erfahrungen beim 
Einsatz von EDVA für die Projektie- 

rung von Elektroenergieanlagen“ . 
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Datenverarbeitung und Rechentechnik 


Rechenmaschinen in der Praxis der 
Projektierung von  Starkstromein- 
richtungen . 

EDV-Programm zum "Berechnen von 
Industricnetzene. nr 

Untersuchung des wirtschaftlichen Ein- 
satzbereichs von Transformatoren der 
Spannungsreihe 6 bis 10 kV mit Hilfe 
vonEDVA,. 

Zur Bedeutung des Binsatzes von Re- 
chenautomaten bei der Entwicklung 
elektrotechnischer Erzeugnisse. In- 
terview der Redaktion mit den Auto- 
ren des VEM-Handbuchs ‚‚Maschi- 
nelles Berechnen elektrischer Ma- 
schinen‘“ zu den steigenden Anforde- 
rungen in der Projektierung. 


Dissertationen 
DDR 


Technische Universität Dresden 
Sektion Rlektrotechnik 


Zum Durchschlag von Anordnungen mit 
schwach inhomogenem Feld unter 
dem Einfluß einer definierten Stör- 
stelle bei Impuls- und ha re 
nungimST, . 

Dureh- und Überschlagspannung. von 
inhomogenen Isolieranordnungen un- 
ter verrußtem Isolieröl Er 

Zur Bemessung von Hochspannungs- 
prüfanlagen für die Überlagerung 
von Gleichspannungen mit Impuls- 
spannung : 

Dissertationen der Ingenieurhochschule 
Leipzig, 
lagen . . 


Sowjetunion 
Moskauer Energetisches Institut 


Zur Auswahl und Optimierung der 
Grundparameter industrieller Elek- 
troenergieversorgungsnetze. R 

Leningrader Institut für Bicenkahr- 
transportingenieure 
Zu einigen Fragen der Zuverlässigkeit 
von Elektrozugmotoren für Diesel- 
loks . 

Kurtschatow-Instittit für Atomenergie 
Experimentelle Untersuchungen- von 
MHD-Generatoren vom Hall- und 
Faraday-Typ mit Nicht-Gleichge- 
wichtsleitfähigkeit F 
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TU Braunschweig 


Zum Verhalten von Versuchskreis und 
Prüfling bei Durchschlaguntersuchun- 
geninluft .. 

Beeinflussung der Dürchschlagfestigkeit 
durch das Herstellungsverfahren und 
durch mechanische Spannungen . 

Teilentladungs-Durchschlag von poly- 
meren Isolierstoffen bei Wechselspan- 
nung.T. 

Über den- zwischen Tuhenden und De 
wegten Elektroden wandernden Licht- 
bogen bei Elektrodengeschwindigkei- 
ten bis 110 m/s . D 

Über die Frittierung von Fr erhdachieh- 
ten in ruhenden elektrischen Kon- 
takten 


Westberlin, TU 

Der Gleitfunkenüberschlag bei Stoß- 
spannung und die Analogie mit dem 
Br a bei ir Schlag- 
weiten re 


Elektrische Maschinen 

Über die Anwendung von thyristorisier- 
ten Erregersätzen ohne Transforma- 
tor für Synchronmotoren.. 

Neue Erwärmungsprüfungen für Wech- 
selstrommaschinen 2 ’ 


Sektion Elektroenergiean- 
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Strombegrenzung bei elektrischen vier- 


quadrantenantrieben mit thyrisierten Tr 
Pulsstellern und Motoren mit gedruck- DRRRH 
vem Läufer Is. 1 A ER HER . 


Methoden zum Bestimmen des Füllfak- 
tors für den Eisenkern elektrischer 
Maschinen . 

Rixplosionsgeschützte Drebstrontnniss I 
ren für Spannungen unter 1000 Vin 
Sehutzart „„Druckfeste Kapselung“ 

(EX) dd. ©, . ä 

Gerät zur Qualftätskontrolle Ber Kollek- \ 
tor-Bürstenteils von elektrischen 
Maschinien , . . : R 


Einfluß der elektrischen Leitfähigkeit 


des Läuferkäfigs auf die Parameter 
eines Elektromotors . R 

Nenes Isolierungsmaterial erhöht 6e- 
brauchswerteigenschaften vonGleich- 
strommotoren 


Kühlwasserleitung aus PTFE für 

Turbogenerator... KuzE.ı. Down 
Neue Normmotoren .. . .v vn... 
INTERELEKTRO — 5. Tagung der 


Arbeitsgruppe 3: Elektromotoren . 
Neue Reihe Hochspannungs-Asynchron- 
motoren . 
SMU-Servomotoren mit Axtaltnttspalt dr 
und Scheibenläufer . . ... Fe: 
Mittelfrequenzerregungssystem fürss 
Turbogeneratoren in Einmaschinen- 
ausführung. . . . & Fre N 
800- MW-Turbogeneratori im Probelanf . Ri ) 


Elektrotechnische Anlagen und ie 
Projektierung \ : 


Rechenmaschinen in der Praxis der 2 we 
Projektierung von Starkstromeinrich- . 
tungen. . 2 Are) 

Fachtagung „Beiträge. zur Einführung 
einer neuen nn 
TO ET : 

Ihformatlonstagung h urahrungen beim 
Einsatz von EDVA für die Projektie- 
rung von Elektroenergieanlagen“ . . 


Elektrotraktion > 


Abschluß der Entwicklung eines kom- 
merziellen Modells eines Wagens mit 
Linearmotor e 

Versuchsfahrzeug mit magnetischem 
Tragsystem ... n 

Diesellokomotive mit em - ? 
renim Test r . 

Entwicklung japanischer Blektroautog 
vor dem Abschluß . F x 

Energieerhaltung in elektrischen Fahr- 
zeugen 

Finnisches Elektroauto mit nenartigem 
MOTOR 

Erster Rlektrotriebzug. 
Probebetrieb . 
Do-it-yourself- -Blektroautos. 


BR 280 im 
-übertragung ; 


Elektroenergieerzeugung, 
und -versorgung 


Rechnergestützte Informationsleistun- 
gen desInstitutsfür Energetik 

Umweltschutz bei der Energieerzeu- 
gung — Neue ausländische Beiträge 
(Sonderheft des Instituts für Ener- 
-getik) . - 93905 

Nene H@Ü- „Anlage 2 den USA . 

Zukünftige Entwicklungstendenzen bei 
der Erzeugung von Elektroenergie. . 

Friedliche Nutzung der Kernenergie in 
Indien N: 

18:9 Weltenergiekonferenz a 

25 Jahre RGW — die Blektroenergie- Kae. 
wirtschaft der Mitgliedsländer. . . . 

Internationale ee 
‚„„Interatomenergo“ ... . .. : 

Nutzung sekundärer Energieressourcen 

Experimentelle Untersuchungen von ; 
MHD-Generatoren vom Hall- und ar 
Faraday-Typ mit Nicht-Gleichge- 
wichtsleitfähigkeit . . . 2.2. 2... 
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Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der 
magnetohydrodynamischen Strom- 
generatoren ss 

Mehr Licht mit realer Watt = lebe 
technisches Kabinett Dresden im 
Dienste wirtschaftlichen 
satzes. . 

Über die Entwicklung e eines Blektro- 
energieversorgungssystems von In- 
dustriebetrieben mit zwei Nennfre- 
quenzen . 

EDV-Programm zum "Berechnen von 
Industrienetzen : RER 

Wahrscheinlichkeitsüberlegungen bei 
der Wahl von Sicherheitsvorkehrun- 
genin elektrischen Verteilnetzen z 

Wirkung von 50-Hz-Wechselfeldern 
auf den Menschen . 4 

Elektrische Energie aus 23 Orad Tem- 
peraturdifferenz . 

Anwendung des Verfahrene‘ zur Ermitt- 
lung von Belastungsganglinien für 
Elektroenergie des Verbraucherbe- 
reichs Bevölkerung 

Untersuchung des wirtschäftlichen Ein- 
satzbereichs von Transformatoren 
der Spannungsreihe 6 bis 10 kV mit 
Hilfe von EDVA E 

Untersuchung der Elnschwingvorgähee 

nach einpoligem Abschalten verdrill- 
ter oder unverdrillter Freileitungen 

Ist die Sonnenenergie die Langzeit- 
lösung der Energiekrise ? 

“ Entwicklüungspersektiven der Ener getik 

Durch Fehlereintritt und Fehlerabschal- 
tung verursachte Überspannungen 
und ihr Einfluß auf die Auslegung von 
UHV-Leitungen 7 

Statische regelbare Blindleietungskom- 
ponentefür Hochspannungsnetze . 

Möglichkeiten der Realisierung von 
Lichtsteuerungssystemen bei Hoch- 
spannungsanlagen. 

Fahrbare Transformatorenstation mit 
stufenloser Spannungsregelung . 

Planung und Betrieb städtischer Netze . 

Probleme der Isolatorverschmutzung 
bei den Wiener Stadtwerken-Elektri- 
zitätswerken . 2 FR 

Mittelfrequenzerregungssystem für 
Turbogeneratoren in Einmaschinen- 
ausführung. 

Erfahrungen beim rationellen Energie- 


einsatz x i 
Thermonukleare Kraftwerke _ Wirk- 
lichkeit 
Stand und Eubmiekluingstendenzen. in 
der Blektroenergetik. 


Sowjetisch-amerikanische Zusammen- 
arbeit auf dem Gebiet der Anwendung 
der MHD-Energieumwandlung . 

Neue Freileitungsversuchsstrecke in der 
UdSSR ... . 

800-MW- Srarbogeneräter! im  Probelanf . 


Isolation und Isolierstoffe 


Über das Durchschlagverhalten langer 
Luftfunkenstrecken unter re 
Schaltstoßspannung . SE 

Elektrischer Durchschlag von N,O, 
SF, und NO,/ST,-Gemischen . 

UHV-Freileitungssysteme: Bestimmung 
der Isolationsabstände 

Untersuchung von Faser- Isolierungen 
auf der Basis von Hochpolymeren . 

Über die Berechnung der Durchschlag- 
spannung koaxialer Zylinderanord- 
nungenim SF, . EEE NEE 

Gesteinfasern — geeignetes Material 
für Isolatorenund Filz. . . 

Die Entwicklung der elektrischen Ent- 
ladung in langen Funkenstrecken bei 
Impulsspannung positiver Polarität . 

Zum Verhalten von Versuchskreis und 
Prüfling bei Durchschlaguntersuchun- 
genin Luft DE ehe 

Der Gleitfunkenüberschlag bei Stoß- 
spannung und die Analogie mit dem 
le bei großen Schlag- 
„weiten E ! 
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Kunststoffolie für den Teuchtechutg. 67293 
Koordination der Isolation von kon- . 
ventionellen und gekapselten Hoch- 
spannungsanlagen. 71342 
Beeinflussung der Durchsehlagfestigkeit 
durch das Herstellungsverfahren und 
durch mechanische Spannungen. ._ 7343 
Teilentladungs-Durchschlag von poly- 
meren Isolierstoffen bei Wechselspan- 
nung ne re ET ot Ne 7/343 
Neuer flexibler Folienglimmerisolier- 
stoff Novomikafolium(®) 400 8/407 
Abbau von Polyäthylen und Polyvinyl- 
chlorid in elektrischen Teilentladun- 
gEenz.: 9/459 
Beurteilung der Kriechstromfestigkeit .... 10/514 
Probleme der Isolatorverschmutzung 
bei den Wiener Stadtwerken-Elektri- 
zitätswerken . B 10/514 
Blektronenmikroskopische und analy- 
tische Untersuchung zum Langzeit- 
verhalten von Isolatorflächen einer 
110-kV-Schaltanlage 10/515 
Kabel und Leitungen 
Elektrische Heizelemente aus glasartiger 
Kohle . i 1/2 
Neufestlegung des Sortiments und der 
Einsatzbedingungen von Plastman- 
telleitungen und Plastkabeln . ; 2/75 
Flexibles, supraleitendes Hochleistungs- 
Gleichstromkabel . 2/76* 
Hermetische Abdichtung von Kabem 
und Gasrohren . . 3/114 
Ölkabel für 750 kV mit, indirekter Was- 
serkühlung . 3/125 
Neue Produktionsstätte. für. moderne 
Starkstromkabel & 6/282 
Hochdruck-Ölkabel im Stahlrohr für 
380 kV .. 8/406 
Hochleistungskabel mit l- „Papier- Teo- 
lierungen für 765 kV und 1100 kV . 9/460 
Leistungselektronik 
Thyristorgezündeter mehrstufiger Stoß- 
spannungsgenerator . x 1/& 
Analyse und Synthese eines thyristor- 
gesteuerten Gleichstromantriebs 1/6* 
Über die Anwendung von thyristorisier- 
ten Erregersätzen ohne Transfornia- 
tor für Synchronmotoren . n 2/78* 
Strombegrenzung bei elektrischen vier- 
quadrantenantrieben mit thyristori- 
sierten Pulsstellern und Motoren mit 
gedrucktem Läufer A ee 3/1138 
Überstromschutz von MHalbleiter-Lei- 
stungsventilen 4/175* 
Perspektiven der Halbleiter bauelemente 
der Leistungselektronik 6/292* 
Motorsteuerung mit Hilfe von Thyr islor 
Gleichstrom-Pulssteuersystemen 6/293 
Übergangsprozesse beim Ausschalten 
von Thyristoren ; 71344 
Statische regelbare Blindleistungskom/ 
ponentefür Hochspannungsnetze . 8/401* 
Entwieklungsproblematik der modernen 
Leistungselektronik . 9/461 
Ein erneuter Besuch unserer Redaktion 
im Technischen Büro für Leistungs- 
elektronik bei der Handelsvertretung 
der UdSSR in der DDR 10/507* 
Meß- und Prüftechnik 
Weltspitzenerzeugnis des VEB TuR 
‚Hermann Matern‘“ . 1/3* 
Thyristorgezündeter mehrstufiger Stoß- 
spannungsgenerator . 1/4 
Probleme bei der Erzeugung von Schalt- 
stoßspannungen im Prüffeld ’ 1/4 
Weitere Schritte in der Arbeit der Prüf- 
feldorganisation, ‚Interelektrotest‘“ /233 
Gerät zur Qualitätskontrolle des Kol- 
lektor-Bürstenteils von elektrischen 
Maschinen . 5/263 
Zum Verhalten von ‘Ver suchskreis und 
Prüfling bei Durchschlaguntersuchun- 
gen in Luft 6/290 


‘ Der Gleitfunkenuberschlag- bei Stoß- = 


spannung und die Analogie mit dem 
Luftdurchschlag- bei großen Schlag- 
weiten 


Konslitatlonfnentten der Wissenschaft- x 


lich-Technischen Gesellschaft für 
Meß- und Automatisierungstechnik 
(WGMA) : r 

Neue Höchstspannungsprüftransforma- 
toren R 

Hochspannungs- -Prüftransformator für 
2,4 MV... \. 

Mikrowellenfeucttigkeitsmeßgerät. 

Einbauinstrument BN 0201 

Kamera für Oszilloskopaufnahmen Typ 
KO-32.5%° 

Der statistisch "gesicherte Zuverlässig- 
keitsnachweis 


Lehrgang „‚Teehnologische” Prüfyorber. 


reitung in der metallverarbeitenden 
Industrie“ . eh EN 
Messekolloquium ‚‚Industriephoto- 
grammetrie und Koordinatenmeß- 
technik im industriellen Meßwesen“ . 
Kontrollgerät für die Banddicke. . . . 
Gerät zur prophylaktischen Prüfung 
der Isolation unter Betriebsspannung 


’ 


Persönliches 


Dipl.-Ing. Norbert Wass — 25 Jahre 
Tätigkeitim VEB Verlag Technik . 
Hohe Staatliche Auszeichnungen an 

Kollektive und “Persönlichkeiten aus 
dem Bereich der Elektrotechnik aus 
Anlaß des 26. Jahrestages der Grün- 
dung der. DDR. 14 = 
Professor em. Dr.-Ing. 
Schulze — 80 Jahre . . 


Herrmann 


Physikalische Untersuchungen 


Vakuumbögen und Schalten im Vaku- 

Charakteristische Eigenschaften des 
Lichtbogens im Vakuumin Abhängig- 
keit von der Elektrodenform 

Elektrische Energie aus 23 Grad Tem- 
peraturdifferenz 

Über den zwischen fuhenden und beweg- 
ten Elektroden wandernden Licht- 
bogen bei Elektrodengeschwindigkei- 
ten bis110 m/s . 

Über die Frittung von Fremdsehichten 
in ruhenden elektrischen Kontakten . 


Schaltgeräte und Schaltanlagen 


Vakuumbögen und Schalten im Vaku- 

Schütze, Hilfsschütze und Motorschutz- 
relais der Serie D FEN er 

Charakteristische Bigenschaften des 
Lichtbogensim Vakuum in Abhängig- 
keit von der Elektrodenform 

Die erste gasisolierte Schaltanlage für 

123 kV in Betrieb . : 

Koordination der Tsolation x von koheen- 
tionellen und gekapselten Hochspan- 
nungsanlagen. 

Über den zwischen Tuhenden und beweg- 
ten Blektroden “wandernden Licht- 
bogen bei Rlektrodengeschwindigkeit 
bis 110 m/s, ee RR RE 

Schnellwirkender Stufenschalter vom 
TypRNOA-35/100 . ... i 

Elektronenmikroskopische und analy- 
tische Untersuchung zum Langzeit- 
verhalten von Isolatorflächen einer 
110-kV-Schaltanlage 


Schutzmaßnahmen und Schutztechnik 


5. Erdungstagung mit internationaler 
Beteiligung 
Zeitrelaisfür Gleichstrom. 
Gefährdungsbereiche 
Ströme 
Wahrscheinlichkeitsüberlegungen bei. 
der Wahl von Sicherheitsvorkehrun- 
genin elektrischen Verteilnetzen 


elektrischer 
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- 9/462* 
10/512* 
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11/568 
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12/623 


83/394 
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6/293 
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8/405 


3/123 
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4/181* 


7/338 


10/515 


2/58 
3/122* 


3/125* 
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Wirkung von 50-Hz- Wecheltfäilern auf 
den Menschen .\. 
Blitzforschung und Gebändeblitäschutz 
Erkennung und Beurteilung von Blitz- 
wirkungen . a er 
Die Neutralisation elektrostatischer 
Be Aufladungen beim kontinuierlichen 
Transport dielektrischer Materialien 
Eröffnung der Wechselausstellung des 
Zentralinstituts für “Arbeitsschutz 
‚‚Arbeiten unter Spannung‘ F 
Technisch-ökonomische Aspekte und 
{ Ergebnisse von Korrosionsschutzmaß- 
nahmen im Maschinenbau 


Standardisierung 


n Neufestlegung des Sortiments und der 
Einsatzbedingungen von Plastman- 

i telleitungen und Plastkabeln . 

\ Interview der Redaktion mit dem Vor- 
sitzenden des FA 1: Errichtung und 
Betrieb elektrotechnischer Anlagen, 
Dipl.-Ing. S. Reiher, zu Fragen der 
Angleichung TGL-GOST R 

Interview der Redaktion mit dem Mit- 
glied des KDT-Aktivs Elektrische 
Konsumgüter, Ing. H. Groh, zu Fra- 
gen der Angleichung TGL-GOST 

Interview der Redaktion mit dem Vor- 
sitzenden des FA 5: Elektrische Ma- 

N schinen, Dr.-Ing. habil. Reiche, zu 

E Fragen der Angleichung TGL-GOST 

Interview der Redaktion mit dem Vor- 
sitzenden der Wissenschaftlichen Sek- 
tion Energieübertragung und -wand- 
lung, Prof. Dr.-Ing. W. Frischmann, 
über die Notwendigkeit und Möglich- 
keit der Mitarbeit der KDT-Gremien 
bei der Angleichung TGL-GOST . 
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Steuerungs- und Regelungstechnik 


Zur Qualitätsbewertung der Steuerung 
in komplizierten Systemen . 

Optimale Steuerung von Elektroantrie- 
ben . 

Neue Wege der elektronischen Ktsiebe: 
steuertechnik 
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Möglichkeiten der Realisierung von 
Lichtsteuerungssystemen bei Hoch- 
spannungsanlagen. AR 

Ausstellung automatisierter Steue- 
rungssysteme für technologische Pro- 
zesse „ASU- -Technologie-74“ in Mos- 
kau . 

Iy. Fachkolloguium „Komplexe Pro- 
bleme der Realisierung von Automa- 
tisierungsanlagen“ 


Supraleitung 

Flexibles, supraleitendes Hochleistungs- 
Gleichstromkabel . 5 

5. Internationale Tagung für Tieftem- 
peraturtechnik (ICEC) — eine Ta- 
gungsübersicht . ar 

Anwendungen der Supraleitung . 

Das Abkühlen großer Massen auf die 
Temperatur des flüssigen Heliums . 


Technologie /Rationalisierung 


Schnelles Gießverfahren für aa 
harz. r - 

Elektrotechnologie _ "Beitrag zur Br- 
höhung des technologischen Niveaus 
der Produktion . 

Unifizierte Technologien und Rationali- 
sierungsmittel im Industriebereich 
Elektrotechnik/Elektronik . £ 

Einfluß der elektrischen Leitfähigkeit 
des Läuferkäfigs auf die Parameter 
eines Elektromotors . 

Ausstellung automatisierter Steuerungs: 
systeme für technologische Prozesse 
„ASU-Technologie-74“ in Moskau . 

Die Neutralisation elektrostatischer 
Aufladungen beim kontinuierlichen 
Transport dielektrischer Materialien . 

Lehrgang ‚‚Rationalisierung von Trans- 
port-, Umschlag- und Lagerprozessen 
(TUL)“ Y 

Elektrostatisches Beschichten. 


Transformatoren 


Neues Transformatorenöl R 
Neue Serien von Transformatoren der 
Reihe 150 kV. 
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‘ Fahrbare Transformatorenstationen mit 


stufenloser Spannungsregelung . 
Schnellwirkender Stufenschalter 
Typ RNOA-35/100 A 
Neue Höchstspannungsprüftransforma- 
toren- 
Hochspannungs-Prüftranstormalor für 
2,4 MV = 
Prüfung und Überwachung von  Trans- 
formatoren durch Analyse der im Öl 
gelösten Gase 
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Verschiedenes 


Die Natur als Vorbild für die Technik 
der Zukunft : 

Das Konsultationszentrum „‚Material- 
ökonomie durch Erhöhung der tech- 
nischen Zuverlässigkeit‘ im Institut 
für Leichtbau Dresden . ar 

Als Aspirant am Leningrader Elektro- 
technischen Institut . 

Sowjetische Bticher des Jahres "1975 
über Elektrotechnik . 

Ein erneuter Besuch unserer Redaktion 
im Technischen Büro für Leistungs- 
elektronik bei der Handelsvertretung 
der UdSSR in der DDR 

Ascheverwertung in der Industrie . 

Sonderheft ‚‚Erfahrungen bei der An- 
wendung automatisierter Leitungs- 
systeme“ 


Werkstoffe 
Schnelles Gießverfahren für Epoxidharz 
Hochwertiger Siliziumkarbid/Silizium- 

Verbundwerkstoff. 


Anwendung thermoplastischer Kon- 
struktionswerkstoffe 
Gesteinsfasern — geeignetes Material 


für Isolatoren und Filz . 
Neues thermostabiles Material : 
Kunststoffolie für den Feuchtschutz . 
Neuer flexibler Folienglimmerisolier- 
stoff Novomikafolium(R) 400 . 
Schwingungseigenschaften von Duro- 
plasten .. . E 
Beurteilung der Kriechstromfestigkeit r 
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Ta en wen 
(Ankündigung) . 

Messe-Kolloquium „Pneumatik in der 
Automatisierungstechnik‘“* (Ankündi- 
gung) - 

Die Ernnehen Datenveranbeitung und 
Automatisierungstechnik als geson- 
derte Fachgruppen 

‚„‚Eliducto 1974“ 

Fachtagung mit internationaler Beteih- 
gung ‚‚Zuverlässigkeit elektrotechni- 

r scher und elektronischer Erzeugnisse‘ 

2. (Ankündigung)... . 

IV. Fachkolloguium mit internationaler 
Beteiligung ‚‚Elektrische Steuerungs- 
und Regelungstechnik“ (Ankündi- 
gung)... 

4. Fachtagung STndlsirteus Automati- 
sierung‘ (Ankündigung) . . . 

Informationstagung ‚,‚Statische Blek- 
trizität“ (Ankündigung) . 

Erfahrungsaustausch ‚,‚Kraftwerksauto- 
matisierung‘ (Ankündigung) . 

IX. Weltenergiekonferenz . 

5. Erdungstagung mit internationaler 

BR Beteiligung 

Br  Vortragszyklus „‚Explosionsgefahren in 

Hass der chemischen Industrie“ (Ankündi- 

fi gung). - 

Erzeugnisse der Tlektroindustrie der 
DDR auf der Leipziger Frühjahrs- 
messe 1975 

Automatisierungs- und Elektroenergie- 
anlagen . . dnkonk 

Automatisierungsgeräte Er 

Elektrische Maschinen . 

Kabelund Leitungen . . 

Kombinat VEB Tokomotivbau - _ Rlek- 
trotechnische Werke ‚‚Hans Beimler‘“ 
LEW Hennigsdorf ; 

2. Fachtagung mit internatlonaler Be- 
teiligung ‚‚Korrosionsschutz und Ma- 
terialökonomie‘ (Ankündigung). . . 

Künftige Schwerpunkte der Weiterbil- 
dungsarbeitin den KDT-Gremien des 
FV Elektrotechnik. Von H. Böhme . 

Fachtagung TECHNOMER 75 (An- 

Re kündigung) Ne Br 

ee Netztagung ‚‚Planung und Betrieb 

ARE städtischer Netze‘ (Ankündigung). 

ee, Jakutsker Symposium 

Ri Informationstagung ‚Erfahrungen beim 

Dr Einsatz von EDVA für die Projektie- 

AS rung von Elektroanlagen‘“ (Anktindi- 

; gung)... 

Fachtagung „Problemlösungen mit der 
ISA 2000 (Ankündigung) . 2 

Fi 4. Internationales Symposium ‚‚Der 

2 ; klimatische Einfluß auf elektrotech- 

B $ nische und mechanische Ausrüstun- 

er gen‘ (Ankündigung) . . 

Fachtagung mit internationaler "Beteili- 
gung ‚‚Kleb- und Gießharztechnik 
1975“ (Ankündigung) . . 

Die Entwicklung von KDT- Tnitiatiyen 

' zur Materialökonomie und zur Erhö- 

3 hung der Wirksamkeit der Technolo- 

Hi gie — ein gesellschaftspolitischer Bei- 

{ trag des Fachverbands Elektrotech- 


nik zur Steigerung der Effektivität 


| a und Leistungsfähigkeitim Bereich der 
{ Et Non.ıR! 
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Elektrotechnolögie — Beitrag zur Er- 
höhung des technologischen Niveaus 
der Produktion . 2 

Probleme der Automatisierung techni- 
scher Prozesse £ 

Unifizierte Technologien nd Batiönal- 

‘ sierungsmittel im Industriebereich 
Elektrotechnik/Elektronik . 5 

III. Wissenschaftliche Konferenz für 
Energiewirtschaft der Ingenieurhoch- 

schule Zittau . 

Rechenmaschinen in der Praxis der Pro- 
jektierung von Starkstromeinrich- 
tungen . . Var 

Statische Blektrizität N 

Weitere Schritte in der Arbeit der Prüf- 
feldorganisation, ‚Interelektrotest‘‘ 

6. Wissenschaftliche Konferenz ,‚‚Ak- 

. tuelle Probleme der elektrischen An- 
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